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このたびはオリンパス製品をお買い上げいただ 
きましてありがとうござ L 、ます。 

本紙はすぐに使いた L かのために基本操作を説 
明したガイドです。 

本製なの詳細な操作や CD - ROM の取り巧いに 
つきましては付属の取巧説明書をご覧ください。 
製品についてのお問い合わせは、別紙のご相談 
窓口へご連絡ください。 

NG 0 38401 



デジタルカメラの登場によって、膨大に増え続ける写真。 

いま、写真はそのカタチのみな5ず、価値さえ変わろラとしているのかも 
しれません。新たな魅力に満ちたシャシンと、もっと豊かに暮5すために、 
才 U ンノ くスから提案するのび Dock & Done です。 

6 Dock&Done (ドックアンドダン）とは 

例えばデジタルカ^ラをクレードルにセットし、簡単操作で撮影画像の保 
存、予約プ U ントの印刷、デジタルカメラの電池を充電。そのよラな、パー 
ソナル-イメージングに関わる一連のプ□セスを、 I -ータルで実現するのび 
DockSiDone です。 


テレビで鑑實 



イレクトプリント 
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* 別売 


® Dock & Done 巧応ストレージ ( S - HD -100) 

Dock & Done 対応デジタルカ;ラを接続し、簡単操作で画像ファ 
イルを保をします。また、対応デジタルカ;ラを充電することびで 
をます。 

© Dock & Done 対応デジタルカメラ 

DockSiDone 対応ストレージと組み合わせることにより、クレー 
ドルにセツトするだけでデータの保をや、バツテ U —の充電を簡 
単操作でおこなラ事びでさます。 

© Dock & Done 対応デジタルフォトプリンタ 

Docks □日 ne 対応ストレージと専巧ケーブルで接続することによ 
り、デジタルカ^ラのデータ保ちと予約プ U ントの印刷を簡単操 
作でおこなえます。 


パソコン 

DockSiDone 対応ストレージをお使いのパソ]ンに接続し、画像 
の整理や編集、パソコンへ デー タをコピーした0と、画像データを 
管理でをます。 

テレビ 

Dock & Done 対応デジタルカ^ラの液晶モニタの代わりに、ク 
レードルとお使いのテレビを AV ケーブルで接続し、力;ラ内の画 
像をテレビに表示することびでさます。 

ご受用ち登録のお願い 

ご愛用者登録をいただきますと、製品に関する重要な情報をお知5せする 
ことびできます。ご愛用者登録には2通りの方法びあります。 

• オンラインユーヴー登録をご利用いただく方法 
同捆の CD - ROM から OLYMPUS Master をインス I ルしていただ 
さ、再起動時に表示されるユーザー登録の画面か5ご登録いただけます。 
• ご愛用者登録はがさをご利用いただく方法 

同おのご愛用者はびさに必要事項をご記入の上、ご投函ください。 


^ Dock & Done モードと PC モード 


本製品は、 Dock & Done モードと PC モードによって動作します。 

6 Dock & Done ( ドックアンドダン）モ ー K 

本製品にクレードルをセットしてプリンタ （ P - S 1 日日など）を接続してお 

けば、デジタルカ;ラ（旧-已日日など）をクレードルにセットするだけで、 

撮影画像の保を、予約プ U ントの印刷、力^ラの充電び完了します。 

• デジタルカメラとの接続： Dock & Done 対応のデジタルカメラを接続す 
る場合、デジタルカメラをセットしたクレードルを直接接続するため、 
ケーブルによる接続を必要としません。 

• 画像ファイルの自動保を： Dock & Done 対応のデジタルカメラを本製品 
に接続するだけで、デジタルカメラの画像ファイルを八ードディスクに 
自動で保をします。デジタルカメラ側の新し<撮影された画像ファイル 
のみイ呆存をおこなラので、ちい画像び重複して保をされることびありま 
せん。 

• 画像ファイルの自動印刷： Dock & Done 対応のプ U ンタび接続されてい 
る場合、プ U ント予約設定されたデジタルカ方ラの画像ファイルをワン 
タッチでプリントすることびでさます。 

PC モード 

パソコンに接続すると、本製品を外部接続八ードディスクドライブとして 

使用でさます。 

• OLYMPUS Master による画像ファイルの管理：本製品をパソコンに 
接続した場合、付属の日 LYMPUS Master をパソコンにインス!ル 
して使巧すると、カレンダー機能などを使って本製品八ードディスク内 
の大量の画像ファイルを便利に管理-編集することびでをます。 

• 八ブ機器として機能：本製品をパソコンに接続した場合、本製品および 
本製品に接続されているプ U ンタ、デジタルカメラをパソコンから使用 
することびでをます。 









Dock & Done モードで使用する 


あらかじめデジタルカ;ラで撮影した0、プ U ント予約してください。 
デジタルカ;ラの詳しい使用方まは、デジタルカ六ラに付属の取扱説明書 
をご覧ください。 


プリンタ.デジタルカメラを接続する 


みだ篤 

接続の前に本製品の電源スイッチが OFF になっていることを確認してください。 
政下はデジタルカメラ（旧-巳日日）とプリンタ ( P - S 100) を接続する例であ 
り、カメラによっては、カメラやクレードルの形状び異なっていたり、表 
示び異なる場合びあります。 


n デジタルカメラのクレードルを接続します。 



且 AC アダプタ、電源コードを接続してください。 

Dock & Done 対応プ U ンタをお持ちの場合は、プリンタと本製品を専用 
の接続ケーブルで接続してか5、プ U ンタの電源を入れてください。 


且 Dock&Done モード/ PC モード切り替えスイツチを 
r ^ DOCK 」 へ切り替えて、電源を日 N にします。 



みご注意 


• PC モードから Dock & Done モードに切り替える前に、パソコンの 0 S 上でハード 
ウェアの取り外しの操作を行ってください。パソコンに接続されたままモー 
ドを切り替えると、パソコンから本製品に書き込んだデータが失われること 
があります。 

• Dock & Done モードで動作中はモード切り替えスイツチを切り替えないでくだ 
さい。（スイツチを操作しても Dock & Done モードで動作中は PC モードへは切 
り替わりません。） 

凸デジタルカメラをクレードルに取り付けます。 



旦デジタルカメラを操作して希望する保を設定を選びます。 

の◎、斌ボタンを押して設定したい項目を選択します。 



9 DOCK MODE 



し 

巧巧 1 

し 

お巧-プリント選お1 

し 

を了 1 


自動巧を開始まで 20 抄 



◎◎ボタン 


@ボタン 


「保を^プリントスタート」：新規に撮影された画像ファイルを保存し、 
その後プ U ント予約されている画像をプリントします。 

「保を」：新規に撮影された画像ファイルの保をのみをおこないまず。 
「保を^プ U ント選択」*:新規に撮影された画像ファイルを保存し、プ 
U ントの設定画面にな0まず。 

「終了」：画像ファイルの保存‘プリントをおこなわずに終了しまず。 

* Piet 目 ridge 接続時のプリント設定と同様になります。プリント選択に 
ついての詳細は、デジタルカメラに付属の取扱説明書をご覧ください。 


( 2 ) 極)ボタンを押します。 

保を中は ACCESS ランプ(青）び点滅します（印刷中はプリンタの 
ACCESS ランプび点滅します)。 

みだ穂 

- ACCESS ランプ(青）の点減中に、電源をオフじしたり、ケーブルを抜いたりしな 
いでください。保存•印刷エラーの原因になります。保巧■印刷の状況なびエ 
ラー発生時のエラー内容はカメラの液晶画面に表示されます。 

- ACCESS ランプ(青）が点滅中はカメラを取りはずさないでください。取りはず 
す場合は、カメラから中断の操作をおこなってください。 

賣補足 

-メニュー 選がしないと所定の時間 （2 0秒）を経過すると自動的にデータを保 
巧します。 

-保存•プリントを中止したい場合は、稱)ボタンを押します。「続行」、「中止」を 
選ぶ画面が表示されたら、「中止」を選んで闲)ボタンを押します。保存•プリン 
卜を中止して、カメラは充電モードとなり、電源が自動的に切れます。 

•プリント予約は印刷を行っても自動では解除されません。プリント予約は手 
動で解除してください。 

- Dock & Done モード時は、本製品および本製品に接続されたデジタルカメラ、プ 
リンタをパソコンから使用することはできません。 


PC モードで使用する 


パソコンに接続して、パソコンの画像を本製品に保存する、または本製品 
の画像ファイルを閲覧-編集-印刷-管理する場合は、付属の OLYMPUS 
Master を使用してください 。 OLYMPUS Master の操作についての詳細 
は 、 OLYMPUS Master に付属の取扱説明書をご覧くださし、。 

令ごミ鶴 

本製品に付属する OLYMPUS Master を使用してください。デジタルカメラに付属 
する OLYMPUS Master では正しく操作できない場合があります。 


パソコンに接続する 


みごミ鶴 

接続の前に本製品の電源スイッチが OFF になっていることを確認してくださし、。 

HUS 巨ケーブルで、本製品とパソコンを接続します。 



且 Dock & Done モード/ PC モード切り誓えスイツチを 
「 PC 」 に切替えて、パワースイッチを ON にします。 



令ごミ鶴 

• データの転送中に Dock & Done モード/ PC モード切り替えスイッチを切り替え 
ないでください。モードが切り替わるとデータの転送が中断され正しく保存 
されません。 

-データ転送中に USB ケーブルをはずさないでください。転送が中断され、デー 
夕が破損する恐れがあります。 






